t 
RÓZA MARYA REDYK 


córka Obywatela m. Krakowa, 


urodzona w dniu 29 Lipca 1877 roku, zmarła dnia 27 Marca 1878 roku. 


W żalu pogrążeni rodzice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu 
pod L. 8 w Rynku głównym w Piątek dnia 29 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


